Schengen 90/180 Counter 리뷰 2026
솅겐 90/180 규칙을 위한 무료 아이폰 카운터. 이동 기간 히트맵, Ghost Trip 플래너, 44개 언어, 계정 불필요.
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Schengen 90/180 Counter는 유럽연합 밖에서 오는 여행자를 위한 무료 오프라인 아이폰 앱으로, 임의의 이동 180일 기간에 허용된 90일 가운데 솅겐 지역에서 이미 며칠을 썼는지 추적합니다. 버전 1.0은 2026년 6월 11일에 나왔고, 용량은 23MB이며, 44개 언어로 제공됩니다.
공시: AppStoryo는 Schengen 90/180 Counter를 개발하는 스튜디오가 운영합니다. 아래 비교는 누구나 공개적으로 확인할 수 있는 기준을 쓰고, 실제로 존재하는 대안을 이름으로 밝힙니다.
Schengen 90/180 Counter는 실제로 무엇을 하나요?
Schengen 90/180 Counter는 플래너를 덧붙인 날짜 장부입니다. 버전 1.0은 2026년 6월 11일에 나왔고, 용량 23MB, iOS 13.0 이상이 필요하며, App Store 여행 분류에 44개 언어로 올라 있습니다. 여행을 기록하면 앱이 이동 기간을 달력 위 히트맵으로 그리고 남은 날짜를 함께 보여 줍니다. Ghost Trip이라는 플래너는 아직 다녀오지 않은 체류를 모의로 계산하고, 들어맞지 않으면 다른 날짜를 제안합니다. 지난 여행은 사진 보관함의 메타데이터에서, 또는 탑승권과 여권 도장을 카메라로 읽어 다시 구성할 수 있으며 두 과정 모두 기기 안에서 처리됩니다. 솅겐 밖으로는 브렉시트 이후 영국 한도, 미국 ESTA, 183일 세무 거주 계산, 사용자가 만든 규칙도 함께 다룹니다. 위젯, 잠금 화면과 Apple Watch 보기, 실시간 활동, 달력 가져오기, PDF와 CSV 내보내기, 선택적인 종단 간 암호화 iCloud 동기화가 있습니다. 계정도 분석도 없이 오프라인으로 작동합니다. Schengen 90/180 Counter는 App Store에서 무료입니다.
90/180 규칙은 실제로 무엇이라고 말하나요?
여행 블로그가 암시하는 것보다 적게 말하며, 정확한 문구가 모든 것을 가릅니다. 솅겐 국경 규정인 규정(EU) 2016/399 제6조 제1항은 어떤 180일 기간에도 90일을 넘지 않는 체류를 허용하며, 이는 체류하는 각 날에 앞선 180일 기간을 고려한다는 뜻이라고 정합니다. 같은 조 제2항은 여행자들이 가장 많이 다투는 두 가지를 정리합니다. 입국일은 체류 첫날로, 출국일은 마지막 날로 셈하므로 금요일부터 일요일까지의 짧은 여행은 하루가 아니라 사흘이 듭니다. 그리고 거주 허가나 장기 비자로 허용된 기간은 아예 셈에 들어가지 않습니다. 이 규칙이 적용되는 지역은 현재 29개국으로, 유럽연합 회원국 25개국에 아이슬란드, 노르웨이, 스위스, 리히텐슈타인을 더한 것이며, 불가리아와 루마니아는 2025년 1월 1일에 들어왔습니다.
이동하는 180일 기간은 실제로 어떻게 작동하나요?
정해진 날짜에 초기화되는 일은 결코 없고, 이것이 가장 널리 퍼진 오해입니다. 법이 체류하는 각 날에서 180일을 거슬러 보기 때문에 답은 매일 아침 달라집니다. 1월 1일부터 3월 31일까지 90일을 쓰더라도 7월에 백지에서 다시 시작하는 것이 아닙니다. 오래된 날이 기간 뒤쪽으로 빠져나갈 때마다 하루씩 돌려받습니다. Schengen 90/180 Counter는 이것을 남은 시간 표시가 아니라 움직이는 막대로 그리고, 설정에서 유럽위원회가 직접 제공하는 단기 체류 계산기로 이어 주므로 같은 날짜를 두 번 넣어 볼 수 있습니다. 비행기를 타기 전에 해 둘 만합니다. 앱은 길잡이이고, 위원회 도구가 기준이 되는 구현입니다.
2026년 4월 10일 국경에서 무엇이 달라졌나요?
손으로 세는 일은 어려워지면서 동시에 쉬워졌습니다. 유럽연합 출입국 시스템은 2025년 10월 12일 29개 유럽 국가에서 단계적으로 도입되며 운영을 시작했고 2026년 4월 10일에 완전히 가동되었습니다. 잉크 도장 대신 역외 국경을 넘는 모든 기록이 생체 정보로 남습니다. 어려워진 까닭은 더 이상 합산할 도장 면이 없다는 데 있습니다. 쉬워진 까닭은 당국이 이제 정확한 기록을 가지고 있어, 그와 어긋나는 추측 자체가 문제가 된다는 데 있습니다. 다음은 ETIAS입니다. 2026년 마지막 분기로 예정되어 있고 비자 면제 59개 국가와 지역의 국민이 30개 유럽 국가에 들어갈 때 의무가 됩니다. 앱은 두 제도의 개요를 담고 있으며 자기 위치에 대해서도 솔직합니다.
The app is a mobile aid for everyday orientation; the final decision on entry always rests with the border authority of the country you visit.
이 문장은 App Store에 있는 앱 자신의 영어 설명에서 가져온 것이며, 올바른 틀입니다. Schengen 90/180 Counter를 설치해 판정이 아니라 계획을 돕는 도구로 쓰십시오.
어떤 솅겐 계산 앱을 실제로 써야 하나요?
무료 아이폰 앱 네 가지로, 모두 2026년 10월 13일 App Store에서 확인했습니다.
가장 많이 검증된 선택을 원하면 Schengen Simple을 고르십시오
	Roycroft Labs Ltd, 무료, 버전 4.2.2, 마지막 업데이트 2026년 10월 7일.
	364개 평가에서 4.8점으로 네 가지 가운데 공개된 기록이 가장 두텁고, 변경 기록보다 많은 사람의 판단을 믿고 싶다면 이것을 고를 이유가 됩니다.
	솅겐만 하고 다른 것은 거의 하지 않는데, 솅겐이 필요한 전부라면 그것이 바로 정답입니다.

가장 긴 버전 역사를 원하면 Schengen Calculator 90/180을 고르십시오
	Vitaliy Golubenko, 무료, 버전 6.6.1, 마지막 업데이트 2026년 10월 12일로 이 묶음에서 가장 최신입니다.
	187개 평가에서 4.5점이고, 큰 주기를 여섯 번 지나온 버전 번호입니다.

가장 높은 평균 점수를 원하면 180 Days: Schengen Calculator를 고르십시오
	Splinterware Ltd, 무료, 버전 1.32, 마지막 업데이트 2026년 4월 14일.
	111개 평가에서 4.9점으로 여기서 가장 좋은 평균이지만, 그 4월이라는 날짜는 네 가지 중 가장 오래되었습니다.

한 앱이 솅겐보다 더 넓게 다뤄야 하면 Schengen 90/180 Counter를 고르십시오
	무료, 버전 1.0, 2026년 6월 11일 공개, App Store에서 44개 언어.
	솅겐 기간과 나란히 영국, 미국 ESTA, 183일 세금 계산, 사용자가 만든 규칙을 함께 추적하고, 기기 안에서 사진 메타데이터로 지난 여행을 다시 구성하며, 상담가에게 넘길 PDF와 CSV를 내보냅니다.
	아직 평가가 하나도 없습니다. 공개된 기록이 기능의 넓이보다 중요하다면 오늘은 위의 세 가지 가운데 하나가 더 안전한 선택입니다.

Schengen 90/180 Counter가 잘못된 도구인 때는 언제인가요?
네 가지 경우입니다. 안드로이드를 쓴다면 해당 버전이 없습니다. 이 앱은 아이폰 전용이고, 2026년 10월 13일에 읽은 스튜디오의 Google Play 목록에는 28개 패키지가 있었으나 그중 어느 것도 이 앱이 아니었습니다. 어떤 카운터가 다른 사람들에게 정확히 계산해 왔다는 증거를 원한다면, 버전 1.0에는 평가가 하나도 없고 위의 세 앱은 합쳐 662개를 가지고 있습니다. 분쟁에서 버틸 숫자가 필요하다면 어떤 앱도 자격이 없습니다. 효력을 갖는 것은 국경 당국이 보관하는 출입국 시스템 기록입니다. 그리고 날짜가 거주 허가나 장기 비자에서 나온 것이라면 제6조 제2항이 그것을 90/180 셈에서 완전히 빼 두므로, 그 나라에 머문 날을 단순히 더하는 도구는 직접 제외하지 않는 한 잘못된 답을 보여 줍니다. 결정하기 전에 App Store 목록을 확인하십시오.
Schengen 90/180 Counter에 대해 여행자들은 또 무엇을 묻나요?
180일 기간이 해가 바뀔 때 초기화되나요?
아니요. 기간은 이동하는 것이며 달력을 따르지 않습니다. 제6조 제1항은 체류하는 각 날의 바로 앞 180일을 보도록 요구합니다. 1월 1일의 초기화도, 여섯 달마다 생기는 백지도 없습니다. 한도는 오래된 날이 기간 뒤쪽으로 빠져나갈 때마다 조금씩 돌아옵니다. 그래서 움직이는 막대가 더 맞는 그림입니다.
도착한 날과 떠나는 날이 둘 다 셈에 들어가나요?
예, 둘 다 들어갑니다. 제6조 제2항은 입국일을 체류 첫날로, 출국일을 마지막 날로 삼습니다. 따라서 금요일부터 일요일까지의 도시 여행은 90일 가운데 하루가 아니라 사흘을 씁니다. 손으로 적은 계산이 모자라게 나오는 원인은 대개 이 부분입니다. 일정을 넣을 때 떠나는 날도 하루로 세십시오.
이 규칙은 몇 개 나라에 적용되나요?
29개국입니다. 유럽위원회는 솅겐 지역을 유럽연합 회원국 25개국에 아이슬란드, 노르웨이, 스위스, 리히텐슈타인을 더한 것으로 밝히며, 불가리아와 루마니아는 2025년 1월 1일에 들어왔습니다. ETIAS는 30개 유럽 국가에 적용될 예정이어서 두 목록이 다르고, 도구는 어느 쪽을 셈하는지 밝혀야 합니다.
Schengen 90/180 Counter는 무료인가요?
예. App Store에서 값 없이 제공됩니다. 버전 1.0, 23MB, iOS 13.0 이상, 44개 언어입니다. 계정도 로그인도 분석도 없고, 목록에는 오프라인으로 작동하며 종단 간 암호화 iCloud 동기화를 켜지 않는 한 자료가 기기에 남는다고 적혀 있습니다. 돈을 내고 푸는 기능도 없습니다.
안드로이드 버전이 있나요?
지금은 없습니다. 이 앱은 아이폰 전용입니다. 스튜디오의 Google Play 개발자 목록을 2026년 10월 13일에 읽었고 28개 패키지가 있었으나 그중 이 앱은 없었으므로, 안드로이드를 쓰는 사람에게는 다른 도구가 필요합니다. 이 글이 Play 쪽으로 연결하지 않는 까닭은 연결할 곳이 없기 때문입니다.
이 앱이 국경 심사관에게 규칙 준수를 증명할 수 있나요?
아니요, 그렇게 주장하지도 않습니다. 출입국 시스템이 2026년 4월 10일에 완전히 가동된 뒤로 당신의 국경 통과에 대해 효력을 갖는 기록은 국경에 보관된 생체 정보 기록입니다. 앱 자신의 목록 문구도 입국에 대한 마지막 판단은 언제나 방문하는 나라의 국경 당국에 있다고 말합니다.
기록하지 않은 여행을 어떻게 아나요?
사진 보관함의 사진에 딸린 메타데이터에서, 또는 탑승권과 여권 도장을 카메라로 읽어 다시 구성할 수 있습니다. 두 과정 모두 기기 안에서 돌아갑니다. 오래된 여행 기록의 빈칸은 채워지지만 당신 자신의 사진에서 끌어낸 추정이므로 날짜는 그래도 확인해야 합니다. 위치 정보가 없는 사진에서는 아무것도 나오지 않습니다.
Ghost Trip 플래너는 무엇을 하나요?
아직 다녀오지 않은 여행을 모의로 계산합니다. 후보 날짜를 넣으면 해당 이동 기간에 남은 날짜 안에 그 체류가 들어맞는지 보여 주고, 들어맞지 않으면 다른 날짜를 제안합니다. 입력한 여행으로 세운 추정이며 입국을 보장하는 것은 결코 아닙니다. 입력이 부정확하면 결과도 부정확합니다.
솅겐 말고 다른 것도 다루나요?
예. 목록에는 솅겐 기간과 나란히 브렉시트 이후 영국, 미국 ESTA, 183일 세무 거주 계산, 사용자가 정하는 규칙이 적혀 있습니다. 미국 기준은 단순한 셈보다 엄격하여 국세청은 당해에 31일, 그리고 3년에 걸쳐 가중한 183일을 요구합니다.
공식 유럽연합 계산기는 여전히 써야 하나요?
예, 중요한 일에 앞서서는 모두 써야 합니다. 같은 날짜를 유럽위원회의 단기 체류 계산기에 넣고 비교하십시오. 두 결과가 다르면 위원회의 결과를 믿고 앱이 왜 어긋났는지 찾으십시오. 대개는 날짜를 잘못 넣은 여행이거나, 제6조 제2항이 빼야 했던 체류입니다. 차이가 남으면 영사관에 확인하십시오.
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